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mutuo.correfpondeant inter easterns fimiliter fitae. Has fecund 
Jiaeas fimiliter pofitas utcunque proje&ae fimiles excitabunt T 
tus m iSyfcematibusj Sc temporibus proportionalibus percent f D °' 
tia fimiiia Sc diametris fuis proporrionalia defcribcre j & r j> 
ftentur in ratione compofita ex duplicata ratione velocitatum 
& duplicata ratione diametrorum Sc ratione denfitatis Svftem! 
turn. y cma ’ 

Cord. 2 . Unde fi Syftemata ilia fint Fluida duo fimiiia & 
eorum partes dux majores lint corpora in iifdem proje&a.- Vint 
autem Fluidorum particular fumme lubricae, Sc quoad magnitude 
nem Sc denfitatem proportionales corporibus: pergent corpora 
temporibus proportionalibus fpatia fimiiia Sc diametris fuis p ro . 
portionalia defcribere, Sc refiftentur in ratione Corollario fuoeri. 
ore definite F 1 

Carol 3 . Proinde in eodem Fluido Proje&ile magnitude 
datum refiftitur in duplicata ratione velocitatis. 

Corol. 4 . At fi particular Fluidi non fint fumme lubricar, vel 
fi viribus quibufcunque ft mutuo agitant, quibus motuum liber- 
tas diminuitur; Pro;e&iIia tardiora difficilius fuperabunt refiflen- 

tiam, Sc propterea magis refiftentur quam in velocitatis ratione 
duplicata. 

Prop. XXXV. Theor. XXVIII. 


Si . Globus & Cylindrm xqualibus diametris defcripti , in Medio 
raro & Elajtico, Jecmdum plagam axis Cylindri , squall cum veloci- 
ty celcrrime mo<veantur : erit refiftentiaGlobi duplo minor mm re - • 
fijimtia Cylindri. 

Mam quoniam refiftentia (per Corol. 3 . Prop. XXXIII.) 
eadem eft quam proxime ac fi partes Fluidi viribus nullis ft mu- 
tuo i ugerent, fupponamus partes Fluidi ejufmodi viribus delti* 
tiifriS pe< ipatia omnia uniformiter dilpergi. Et quoniam aftio 
Med ; i in corpus eademeft ( per Legum Corol. 5 .) five corpus 
m Medio quiefcente moveatur, five Medii particular eadem cum 

veloci- 
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elocitate impingant in corpus quiefcens .* confideremus corpus 
Lquam quiefcens, Sc videariius quo iinpctu urgebitur a Medio 
jnovente. Defignet igitur Ah K l corpus Sphaericum centro C 

femidiametro 

CA defcrip- 
tum, 8c inci- 
dant particu- 
lar Medii data I 

cum v elocita- 
te in corpus 
illud Sphaeri- 
cum, fecun- 
dumre&as ip 
jUCparalle- 
lasrSitqueFB 

eiulmodi re£ia. In ea capiatur L B femidiametro C B aequalis, 8c 
ducatur BD quae Sphaeram tangat in B. In AC Sc BD demit- 
tantur perpendiculares B E, DL, Sc vis qua particula Medii, fe- 
cundum regain F B oblique incidendo, Globum ferit in J5, erit 
ad vim qua particula eadem Cylindrum ONGQ axe AC I circa 
Globum defcriptum perpendiculariter feriret in b, ut 
LB vel B E ad B C. Rurfus efficacia hujus vis ad movendum 
globum lecundum incidentiae fuae plagam f B vel AC^ eft ad 
jufdem efficaciam ad movendum globum lecundum plagam 
terminationis fuae, id eft fecundum plagam re£tae B C qua globum 
direfte urget, ut BE ad E C. Et conjunftis rationibus, ^ effica- 
cia particulae, in globum fecundum re<ftam F B oblique incidentis, 
ad movendum eundem fecundum plagam incidentiae fuae, eft ad 
efficaciam particulae ejufdem fecundum eandem re<ftam in cy 
drum perpendiculariter incidentis, ad ipfiim movendum in plagam 
eandem, ut B E quadratum ad BC quadratum. Quare fi ad 
lindri balem circularem N AO erigatur perpendicuium b 

fit bE aequalis radio AC y Sc b H aequalis , erit b H ad 




